CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 


2º FASE - 18º RODADA 


Arsenal de Sarandí 


25/10/2021 às 1420 
A Mauro Vigtiono 


O estádio José maria Minetta (Mar det Plato) 


Juan Andrada 


Leandro Maciel +! 


+3 Bruno Sepúlveda 
Marcos Miers 


Gabriel Hauche 4 
Francisco Grahl & 


Julián Navas 
Gastón Lódico (3 


Ls Estatísticas 


Aldosivi Arsenal de Sarandí 


41 Posse de bola (%) 59 


a24 Total de passes 468 


Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 

Escanteios 


Faltas cometidas 


à Escalações 


Aldosivi Arsenal de Sarandí 


25, José Devecchi 
2. Mario Lopez 
4a, Rufino Lu 
19. Marcos Miers & 
28. Fernando Román Villalba 
45, Gaston Gil Romero 
410. Francisco Grahl 
15. Gabriel Hauche 
4 20, Malcom Braida 
4 33. Leandro Maci 
77. Martin Cauterucdio (0) 


23. Alejandro Medina 
43. Emiliano Papa (o) 
6 Gastón Suso 
14. Marcos Goi 
18. Julián Navas 
2. Juan Andrada & 
f 1a Dardo Miloc 
19. Brian Farioli 
27. Facundo Kruspzky 
bs, Lucas Albertengo 

17. Bruno Sepúlveda 


Banco de Reservas 


35. Fabian Assmann 1. Daniel Sappa 
6. Fabricio Coloccini 16.1. Garíglio 
1/13. Emanuel Insua 26. Lucas Suárez Scalarea 
33, Jonathan Bottinelli 
fio. Alan Ruiz 
111. Federico Castro 
20.V Larralde 
1122. Jorge Ortiz 
24. Alejo Antilef 
40. Emiliano Sebastián Viveros Mereles 
28. Matias Belloso 


f32.B. Báez 


121. Emanuel lfiguez 
26. Emiliano Insúa 
1 12. Federico Gino 
124. Gastón Lódico «3; 
11, Lautaro Rinaldi 
30, Franco Pérez 
141. Manuel Panaro 





